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Gemeente Leudal- verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Hoogstraat 
2,6086 BH Neer (luchtbehandelingsinstallatie op het dak gemeenschapshuis) 

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij in de volgende omgevingsvergunning, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verlengd: 

- het bouwen van een bouwwerk (luchtbehandelingsinstallatie op het dak gemeenschapshuis) op het 
adres Hoogstraat 2, 6086 BH Neer. De beslistermijn wordt éénmalig verlengd met 6 weken. 
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